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Cap. X. 


L DISEGNO che fegue e delle Sale Egittie :Ie quali erano molto fimili alle 
Bafiliche, cioeluoghi , oue fi rendeuaragione,delle quali li <iira,quando li trattera 
delle piazze.-perciochein quelle Tale uilifaceuaun portico facendofi le colonne 
di dentrolontane dal muro, come nelle Balilicheje fopra le colonne u’erano gli 
Architraui,iFregi,eleCornici. Lo (patio fra le colonne, & il muro era coperto 
______ da un pauimento, & quello pauimento era(coperto,efaceuacorritorc,6poggiuo- 

l^ntorno. Soprale dette colonne era muro continuato conmeze colonne di dentro,la quarta par- 
te minori delle gia dette, e fra gli intercolunnij u erano le fineftre,che dauano lume alia Sala , e per le 
quali da detto pauimento (coperto fi poteua uedere in quella . Doueuano hauer quefte Sale una 
grandezza mirabile si perl’ornamento delle colonne, (i ancho per la fua altezza : Percioche il foffitto 
andaua (bpra la Cornice del (econdo ordine,e doueuano riulcir molto commode quando ui (i face- 
uano fefte,o conuiti. 
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